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INSPECTION SHEET 


Drawing ET Actual 
Tolerance 
Dimension Dimension 
20.17 — | «00055 | — | 
| *0.002-0.000 | —  — | 
0.02x45* | «-001x*-05*| | 
0.419 4-0.008 | | | 
_ 001 | — —— | 
|. *-001 |  —  — | 
[ woos |  ]| 
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